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| یصدر هذا الكتيب عن حمام الطريف الموحود ضمن أطلال مدينة الدرعية التاریخیة » وهو واحد 
| من سلسلة كتيبات تصدرها ال ais‏ المساعدة للآثاز والمتاحف عن الوحدات ا معماریة المتميزة في 
مبانى الدرعية القليكة . 
ومن المعروف أن ا حمام مع كونه ظاهرة صحية وتحسيداً للنظافة الى حض عليها ديننا الحنيف ء 
فالحمام بحد ذاته يعتبر ظاهرة حضارية وعلامة من علامات الرقي والرخاء المادي الذي شهدته 
الدرعية في ماضيها ائجحید . 
والوكالة المساعدة للآثار والمتاحف تهدف من إصدار هذا الكتيب إعطاء القارىء الكريم فكرة 
واضحة عن مكونات حمام الطريف بوحداته المعمارية المحتلفة . 


و الہ من وراء القَصّد Ç‏ 


مشروع تسجيل وترميم مدينة الدرعية القديمة 


أولت الو كالة المساعدة للآثار والمتاحف إهتماما مبکرا áyas‏ الدرعية بصفتها النواة الأولى لقيام 
الدولة السعودية وما صاحب ذلك من أحداث تاريخية حاسمة كاحتضان الدرعية بحكامها الأوائل 
للدعوة السلفية ونشرها .. ومن هنا تبرز أهمية هذه المدينة الوادعة الواقعة على المشارف الشمالية 
الغربية للریاض ye‏ تصافح أطلاهما أعين الزوار الباحثین عن أیحاد وفروسية الأحداد وتاريخ 
القرون الثلاثة الماضية . 


وتحلى اهتمام الوكالة المساعدة للاثار والمتاحف +¿ مشروع تسجيل وترميم مدینة الدرعية القديعة 
والذى يهدف الى إعادة ترميم المدينة القديمة بكل مظاهرها .. وعند اكتمال المشروع  is‏ 
اھ سرت وھ AN‏ کے رھ اقل شا alla‏ رسار EA‏ 
وتشابك علاقاتها الى راک سید کی e E‏ من أكبر مدن وسط الجزيرة العربية 
يقصدها الناس من جميع النواحى طلباً للعلم أو الرزق أو لعقد معاهدات سياسية أو RIA‏ 
ما تمثله من أهمية سياسية Y‏ هذه البقعة من العالم.. ولهذه الأهمية فقد زخرت الدرعية بعدة عناصر 
معمارية سواء المدنية منها أو العسكرية مثل الأسواق التجارية والتحصينات الحربية كالقلاع 
والأبراج والأسوار والمساحد والقصور الملكية 


ولقد صدر الأمر السامي الكريم سنة ۱۳۹۳ھ بالموافقة على مشروع إحياء وتطویر مدينة 
الدرعية» وبدأت الخطوات الأولى للعمل تدحل حيز التنفيذ ء وتم نزع الملكيات الخاصة 
والداحلة ضمن مساحة المشروع » وقد أخذ هذا العمل حهدا ووقتا نظرا لتشابك الملكيات بين 
الورثة وتم بالفعل احلاء الأحياء القديعة من السكان - بعد تعويضهم ماديا - ثم شرعت الوكالة 
المساعدة للآثار والمتاحف بالرفع المساحي لمنطقة المشروع .. وتم HUIS‏ إعداد blef‏ علمية 
تساقد الختصپن بإعادة البتاء y‏ أغمال الترميم ء وساعدت أعمال الرفع المساحي على حصر 
شامل لحمیع القصور SLM‏ والأسوار والأبراج والمساحد والأسواق والحمامات .. وقبل البدء 
بأعمال الترميم تم عمل تحارب لانتخاب أفضل المواد والعناصر المستخدمة في صيانة المباني الطينية 
وأعمال اللياسة ء واختیار أفضلها مقاومة لعوامل التعرية وظروف البيئة ا حلیة . 

وقد جاء دور الترميم بعد تلك المهمات التمهيدية » فتم تسجيل وتوثيق وترميم عدداً من العناصر 
العماریة مثل قصر ناصر بن سعود ورفع الأنقاض عن مسجد سعد وترميمه بصفة أولية وذلك في عام 
٠ھ‏ . وف عام ١٤٢٥ھ‏ تم تسجيل وتوثيق وإعداد المواصفات ورفع الأنقاض لكل من قصر 
سلوى . بيت ا ال » قصر سعد » ala‏ الطريف . قصر OLS‏ » أسوار وأبراج حي الطريف . وبعد 
الانتهاء من هذه المرحلة Gy‏ عام ١٤٣ھ‏ تم تسجيل وتوثيق ورفع أنقاض وإعداد المخططات لكل 
من أسوار وأبراج الدرعية القديمة وإمتداد لقصر سلوى وعبدالله بن سعود وامتداد لام الطريف e‏ 
وقد تم إعداد المواصفات لترميمها وقد تزامن ذلك مع أعمال الترميم لكل من أسوار وأبراج حي 
الطريف قصر سعد بن سعود التي تم إنجازها مؤخرا . 


وتم إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لاقامة مشروع المركز الثقائی بالقرب من المنطقة 
التاريخية بمدينة الدرعية » وسوف يشمل هذا المركز مكتبة تحتوي على التقارير العلمية والسجلات 
التوثيقية وكل الأعمال المتعلقة بالمشروع بالإضافة إلى الكتب والأبحاث التى تطرقت إلى مدينة 
الدرعية بصفة خاصة . . ويدخل في مشروع المركز الثقاقي قي الصوت والضوء والذي سيعرّف 
الزائر بتاريخ هذه المدينة العریقة التي E Lolas (asl, linia‏ تاريخ بلادنا الحبيبة . 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة المعارف 
الوكالة المساعدة للآثار والمتاحف 


AXE 
PGA) 


حي الطربه ۔ AZ‏ 


ہے کے -a‏ 1 
[eS‏ منو ہنس - ړو bt ere‏ 


| ge rg el Ak مو اک ہچ کچ‎ 

جد sap‏ یس تر سر نی y‏ 

V e ES O م‎ VAT ST RO Ars 
Age ery چا‎ eg حصو د‎ pe و‎ ote 
1 

6 


A A 


98 


بسم الله الرمن الرحم 


تقع الدرعية في منتصف وادي حنيفة . بين مدينة الرياض ومدینة العيينة . وعلى مسافة مسة عشر AS‏ 
متر شال غرب مدينة الرياض . وكا ذكر في كتب التاریخ والسير . فإن الدرعية كانت على قدر كبير من 
الخصب ووفرة الانتاج وجودة المحاصيل . وكانت واحة خضراء واسعة بها نخيل كثير . ومزارع وبساتين » 


تكسوها الخضرة النضرة فی جميع أرجائها . le a‏ ميا هن آبار Des‏ . 


وبدا تاريخ الدرعیة في منتصف القرن التاسع Spal‏ » وبالتحديد سنة ۰٥۸ھ‏ ١٤٣۱م‏ حين قدم 
إليها مانع ابن ربيعة المريدي , من ab‏ الدروع القديمة By all‏ أيضاً (بالدرعیة)ء من نواحي القطيف ء 
ومعه ولده ربيعة . إلى ابن درع رئيس الدروع . وصاحب الكلمة العليا بالمنطقة . فاقطعه ما بين 
المليبيد إلى غصيبة » فعمر ذلك.المكان هو وذريته؛ وعظم نفوذهم » وكثرت دورهم » واتسعت مزارعهم › 
laly‏ أمراء هذه المنطقة . ومع قدوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية أثناء حكم الإمام محمد 
بن سعود الذي تبنى دعوة الشيخ التصحيحية وتولاها بالتأييد والنصرة فقاد ا حیوش في سبيل نشرها إلى 
مختلف نواحي نجد والحجاز حتى دانت له مقاطعا تھا وبذلك ترسخت جذور الدولة على نصرة الإسلام 


والتوحيد لله وحدہ . 


وہذا انتشرت الدعوة السلفية وعظم شأن حکومة الدرعية وأصبح ھا نفوذ ومؤيدين في أنحاء الجزيرة 
العربية dy‏ خارجها . مما زاد في الموارد الاقتصادية بالدرعية ء حيث كان یدخل إلى بيت مالا سنوياً ما يزيد 
عن مليونين من الريالات من دخل الزكاة ء بالاضافة إلى ما يرد إليها من أسلاب وغنائم نتيجة 
لانتصارات جيوشها المظفرة ء هذا بخلاف ما تدره الثروة الزراعية والحيوانية 9 أموال » كل ذلك 
ols‏ له أثر كبير على تطور العمارة والعمران بمدينة الدرعیة بأحيائها الخمسة وبخاصة في الحي السكني 
لأئمة آل سعود وأمرائهم بحي الطريف . الذين أقاموا الأسوار والأبراج والحصون لتحصينها ء فضلا عن 
موقعها ال حصین على التلال المرتفعة التي تفصل بینہا الوديان الوفيرة بالآبار التي تمتلىء في موسم الأمطار . 


AAA 


وقد بلغت الدرعية أوج مجدها وازدهارها وعظم نفوذها وسلطتھا وسلطانہا ء فی عهد الامام عبدالعزیز بن 
متمد بن سعود ۹ : .۱۴۱۸ ھ / ۳۷۸۶ ے٣‏ ۸۶ E e‏ الذي استمر حكمه حوالي أربعين uy 6 Loe‏ 
فيها بالدعوة والدولة 459 كبرى ففتح الرياض وصم معظم بلدان الجزيرة t‏ فعم الأمان والرخاء غختلف 
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cabs‏ الدرعية في age‏ الامام سعود بن عبدالعزيز ( سعود الكبير) ۱۲۱۸ ۔ ۱۲۲۹ هھ / ۱۸۰۳۔ 
84 مء أقصى ما بلغت إليه من قوة وعظمة ورخاء مادي . حيث كان العصر الذهبي لدینة الدرعية . 
ما مكن لامرائها وكبرائها من إقامة المباني لمختلف الأغراض السكنية والدينية . ا كان الامام سعود شديد 
الاعتزاز بالنظافة . بالاضافة إلى قوة الاقتصاد ووفرة الأموال . وما يفد على الدرعية من أمراء الأقاليم ورؤساء 


وزعماء القبائل . مما حدا بالامام سعود أن يفكر في إقامة المنشات المعمارية الحضارية التي لا يفكر في إنشائها 


إلا شيك وفرة الأموال والاستقرار السیاسی والاجتماعي qa) US bs pe lag‏ بالمستوق الثقائی وا حضاری 5 


وف تلك الفترة ووسط ذلك العصر الزاهر » أنشىء حمام حي الطريف وملحقاته من مباني سكنية 
لضيافة ade‏ القوم من الوافدين على الدرعية . وإن كانت الدرعية منارة الدعوة الدينية والعزة 
السياسية والحربية في ماضيها ائحید ؛ فإنها لازالت في حاضرها السعيد ible‏ بالنخيل والخضرة 
والنضرة ء مع ماتشتمل عليه من بقايا المباني التاريخية الى توليها الوكالة المساعدة للأثار والمتاحف كل 
اهتمامها بتسجيلها واعادة ترميمها ء حتى تظل الدرعية منارة حضارية في الحاضر كما لها ماضيها 
المشرف العظيم » وقد من الله على الدرعية بوجود جامعة الملك سعود في رحاب أراضيها . 


WES ¡Ls‏ اف 


هى منشات حضارية تدل على الحرص على نظافة ا حسد . وقيامها دلیل على النہضة ا معماریة الشاملة . 


وكانت تستعمل للك olla!‏ كأماكن للعلاج الطبيعي لكثير من الأمراض 6 وكذلك تكسب ا حسم 
الصحة والحيوية والنظافة e‏ حيث بحث دیننا الحنيف عليها . ومن الأحاديث الشريفة : a‏ النظافة من 
الإيهان g‏ 5 گا ca‏ تستخدم كأماكن للعترمات والتمرينات الرياضية 3 ؤكانت تقام مها aha!‏ 
الاجتماعیة والسياسية . وتعقد مها بعض الصفقات التجارية » كل هذا جعل للحام مكانه الرفيع البارز في 


مختلف النشاطات الحضارية من صحية واجتاعية وثقافية ورياضية . 


وتاریخ o‏ حجرات في مبنى Joly‏ مستقل بغرض الاستحام قديم قدم الحضارة نفسها 3 E>‏ ظهيرت 
تلك GUY‏ فی العصر الفرعوني فی مصر . كما ظهرت فی الحضارات التى أعقبت ذلك في بحر إيجه » فقد 
وجدت بقايا مامات نقصور المدينتين كنسوس وترين يعود تاريخها إلى العصر البرونزي الذي بدأ من ٠٠٣٣‏ ۔ 


. ق.م > ولعلها أقدم ما عثر عليه من هذه المنشات‎ ٠٣٠ 
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وقد كانت الحامات الاغريقية ذات أقسام متعددة مزودة UL‏ الساخن ومزودة بالسحاح ( الدش ) 
وأماكن الغطس . وكان الترف والثراء ظاهرا وباديا في فخامة هذه المنشات . وتعدد زخارفها وتغطية الغرفة 
الساخنة بقبة . ووجود مقاعد ومصاطب لمن اراد الاسترخاء بالحجرة الدافئة . وهم مبتكرو طريقة تسخين 
الأرضيات عن طريق وضع أفران تحت أرضيات الغرفة الساخنة يمر اواء الساخن بداخل She‏ ذات 


أسقف تمر من تحت أرضية الحجرات . وہذہ الممرات فتحات تمد الحجرات بالمواء الساخن . وظلت 


joe ۱ 8 2 | 0 3‏ 5 الج af 8 soll a‏ وچ 2 1 یو مہ 5 
وقد نقل الرومان ضمن ما نقل عن الاغريق | SAL h.‏ وما حمله من قباس لتغطية المساحات 
الواسعة ee ES al les,‏ تمد طق الها : يعض a ce dl‏ التخطظات ds soll‏ 
لواسعه مثل La‏ 3 ع جت A‏ صل ن Jee‏ يار لبسيطه 2 معماریة 
ال حلينية . ety‏ الام الرومانی لتخطيط ثابت نواته ثلاث وحدات رئيسية iple‏ عن ثلاث قاعات على 


التوالي هى الباردة والدافئة والساخنة . وتصل كل قاعة عن طريق باب أو مر فى القاعة التى تسبقها . 


والقاعة الماردة ake‏ مہ مارسة as‏ أنواع الرياضة ás!‏ 3 وعتوی أحواضا متسعة للاستحام ‘ وأحواضا 


صغيرة للاغتسال بعد الانتهاء من التدريبات الرياضية . 


والقاعة الدافئة ودرجة حرارتہا متوسطة » وتشکل على هيئة بهو كبير يمثل مركز الام أو قاعة الجلوس 


الرئيسية » وهو مكان الاقامة والتسلية والمناقشات والاستراحة لمدد طويلة . 


القاعة الساخنة أهم أجزءا | ع ode cds‏ القاعة غرف التسخن السفلية Ul pty o‏ الع 
و وهی میں ر J Jee‏ 2 ودر : 


صضممث I‏ متحدر للذاخا ع خت تسن للتياوات ALA‏ سرى Nels‏ هذه الممرات . 


كا يلحق با حمام حجرات لخلع الملابس والقراءة والاطلاع . ويحيط بکل ذلك فضاء واسع من جميع 
الجهات . 


وقد انتشرت عن طريق الحضارتين الاغريقية والرومانية الحمامات في الأقاليم والبلدان التي خضعت 
لحکمھے| وتحت نفوذهما مشل مصر ومنطقة الشام التي لازالت تحتفط بعدد منها e‏ ويلاحظ led‏ وجود 
انعكاسات وأذواق واتجاهات فنية ile‏ خاصة بتلك البلاد . ويظهر ذلك في| تصرف فيه الفنانون المحليون 
من تخطيطات وعناصر وتفاصيل . حيث كان AU‏ مناخ والعامل الجوي أن قام المعماري. الشامي بتعديل في 
بعض الأجزاء الخاصة ol LL‏ فنجد أن هناك أجزاء ازدات أهميتها بين قلت أهمية الأخرى عا كانت عليه في 


النولة الرونانية , 
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وقد gb‏ هده التغبرات کاول خطوۃة من خطوات التعبير نحو الذاتية الشرقية pla bbs J‏ ) سرجلة 
ا “له 5 $ t‏ 3 5 ۰ کی 7 و - 58 5 0 55 
الرومانية 1 بسوريا 5 ويعتير هدا els!‏ اول نموذج لتخطيط الحامات الشرقیة 6 py‏ فيها pon ela YI‏ 0 


تلم EAS A‏ مساحتها Card‏ 2 طریق عقود إلى Stela‏ غطیت بأقبية plo Aa‏ 4 6 وقد 


غطیت الحدران فيها برسوم من الفسيفساء تشير إلى الانتصارات ا حربیة . 


کے ظهرت تعد ذلك القاعة ذات الرسوم العديدة والتی قش 3 هيئتها ) الصالون الفخم ( J‏ قاعة 
الاستقبال في حمام قصير عمرا بالشام الذي أنشىء في العصر الاسلامي وكذلك pla‏ الصرخ » وما أعظم 
الحمامات التي وجدت بمنطقة الشام على الاطلاق . 

وظهرت عناصر أخرى تميز أول ple‏ شرقي بالشام وهى تحوير لاجزاء الحمام الروماني لتناسب الطبيعة 
الشرقية والجو العام . فمن الملاحظ أن الحجرة الساخنة أصبحت درجة حرارتہا ناتجة عن بخار ا ماء الساخن 
المتصاعد من الأحواض للمائية . ول تعد هناك غرفة للتسخین الحاف ولا الممرات السفلية کیا في حمام 
الرومانی . فالغرض هنا البحث عن الترطيب والانتعاش واستخراج العرق الناتج عن المياه الساخنة وبخارها 


3 ومان‎ Jue o)! > Sala! ulb Jl ols YI كيم‎ 


كا أرجع الاستاذ « كريزويل » حمامين آخرین بمنطقة الشام ما pla‏ عبدا ورحيبة إلى القرن السادس 


الميلادي . 


كا يلحق بقصر خربة المفجر ( تبعد حوالي ٥‏ كيلو متر شمال أريجا ) pla‏ يقع خارج حدود القصر أعد 
خصیصا للمنشىء وحاشيته - ولعلها تتشابه في الغرض من أنشائها مع الغرض الذي أقيم من أجله ple‏ 
الطريف وامتداداته وملحقاته بمدينة الدرعية ‏ ويتميز ذلك الحام بكبر الحجم وكثرة القباب والعقود الموجودة 
بالسقف والمحمولة على العديد من الأعمدة . والأرضيات مغطاة بالفسيفساء الملونة التي تحتوي على رسوم 
نباتية وحيوانية » كا تزين جدران هذه الغرف ونوافذها زخارف من الحصي البارز بأشكال نباتية وهندسية » 


كما زخرفت الأسقف فوق الأبواب بالحصي A‏ وكثير غير ذلك من الزخارف والتمائیل . 


انتشرت الحمامات في ختلف أنحاء العام القديم ء كا أنتشرت في مختلف البلاد العربية والإسلامية مثل 
مصر والعراق وفارس والبلاد العربية کحمام قصر إبراهيم بمدينة ال هفوف بمنطقة الاحساء e‏ وكذلك 
الحمامات بمنطقة الحجاز وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة . وأيضا ol Al‏ موضوع بحثنا وهو حمام الطريف 
وامتداداته وملحقاته بحي الطريف بمدينة الدرعية . وغيره كثير في ختلف البلاد العربية وأرجاء العالم 


الإسلامي . 
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ولقد شارکت الحمامات في ختلف البلاد العربیة والإسلامية فی مواكب العرس والاحتفالات بالزواج 
وكذلك مناسبات ا ختان وفی كثير من الأحيان یسبر الموكب على أصوات الموسيقى ودقات الطبول . وكان 


للحام أهمية طبيعية وعلاجية منذ القدم جعلته يساهم فی المحافظة على سلامة المجتمع الإسلامي والعمل 


على رفع مستواه الصحى العام لارتباطه بالغسل والطهارة والنظافة : 


واعتاد الانسان التردد على الحمام كلا bw 1b ye‏ أو ضعف أو حمول أو جفاف البشرة 3 وهناك أمراض 
ينصح فيها الطبيب مر ast LD‏ حمام من البخار الساخن والمياه المتدفقة الساخنة GARE e‏ أماكن الام 


بالمراهم التي تمتص سريعا لتفتح مسام الحلد أثناء الاستحام . وفي مقدمة تلك الأمراض الروماتيزم والتهاب 


المفاصل والنزلات الشعبية وبعض الأمراض الحلدية . 


ويفضل أخذ الحام بعد فترة من تناول الطعام تسمح elh‏ عملية اغضم ٠‏ كما يجب على المستحم التنقل 


من الحجرات الساخنة إلى الدافئة eN‏ الباردة تدريجيا 6 في هذا an! pal‏ والوقاية من التعرض Sy‏ ۱ 


البرد التی تسبب النزلات الشعبية الخطيرة . 


. المدخل الشرقى‎ -١7 
۱ . bese ۸۔‎ 
O ۹ے‎ 

5 . فاع مكشوف , 


1ت اسوك 


. غرفة تخديم‎ - ۲١ 
. ) سلم ( مضاف في وقت لاحق‎ - ۳ 


y 
GENERAL LAYOUT AOS 


ساحة مكشوفة . إلى الٹر . 

غرفة الاستقبال ( الغرفة الباردة ) قزل : 

غرفة خلع الملابس (الغرفة الدافئة) مطبخ . 
الغرفة الساخنة . - فة طعام 3 
فناء الحمام 5 حمام ودورة مياه . 
مكان تخزین الأخحشاب لوقود النار . غرفة . 
المنحدر المدرج الطابط الى الیئر . ٦۔‏ غرفة . 
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حمام الطر يقت وامتداداته وملحقاته 


بدراسة خططات حمام الطریف Un alo‏ تاثرہ بحمامات الشام ٠‏ التي ¿lr‏ طابعها الإإسلامي 


الشرقى بتطوير بعض أجزاء من الحمامات الاغريقية والرومانية . 


ويقع ا حےام جنوب حي الطريف . مطلا على شعيب.صغير ‏ وهذا الشعيب كان مصدرا للطمي 
والأحجار التي استعملت في بناء قصور ومباني حي الطريف ۔ أعمدة وجدرانا - وبذلك الشعيب توجد الیئر 
البيضاوية الفوهة التي كانت تغذي الحام وملحقاته lo‏ یلزم من المياه حمولة على ظهور الدواب عير طريق 
مهد في الصخر الطبيعي بالجانب الشمالي للهضبة ويوصل للباب الغربي للحمام . وكانت تصرف مياه الحمام 
عبر قنوات دقت في جوانب الصخر وساعد على جريان ا اء مها الاتحدار الطبيعي ey‏ مباني ا حمام 
وملحقاته نحو الهضبة من الشمال إلى الحنوب . 

يتقدم مبانی ا لحمام وملحقاته فناء كبير مكشوف مسطحه بقرب من الألف متر مربع . وحاط بسور بارتفاع 
أربعة أمتار » وبابه الرئيسي يقع بالجهة الشرقية من الجدار الشمالی . ويقود إلى المدخل الرئيسي المشترك لكل 
من ا حمام والملحقات . حيث تقع على القرب من هذا المدخل حجرة الاستقبال الرئيسية للحمام ومساحتھا 


كبيرة وكان يتواجد بها المشرف على الام . ومحاطة من جهاتها الأربعة بالمصاطب المليسة با خص . وهى 
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بمثابة الحجرة الباردة التي هى أول ما يستقبل زائر الحمام . والمصاطب تستخدم للراحة والاسترخاء لفترة 
طويلة . وكذلك للجلوس والسمر والمناقشة في مختلف الشئون وتناول المشروبات . ويوجد بالركن الشمالي 
الغربي للغرفة الباردة حوض للماء البارد - كان یستخدم في الوضوء وإزالة العرق بعد التمرینات الریاضیة - 
وبأسفل الحوض فتحة مستديرة لتصريف ال یاہ . وبالجدار Gott‏ توجد أربع طاقات ( غير نافذة ) اثنتان 
منہا بعقد مدبب e‏ واثنتان بأعتاب أفقية . كان بها أرفف bad‏ المقتنيات الثمينة قبل الانتقال إلى الغرفة 
الدافئة ولا أبواب خشبية مزخرفة . وہذہ الغرفة شباكان صغیران فی كل من الحدارين الشمالي والغربي » 
ويعلوذلك مجموعة من ا ثلثات في صفوف أفقية وبعضها في صفوف رأسيه . وبعضها يكون جموعات هرمية 
في أشكال هندسية بديعة e‏ وهى تستعمل لاغراض التهوية والانارة وكعنصر زخرفی يضفي الجال على 
الحجرة ويجعلها أكثر ملائمة للغرض الذي أقيمت من أجله . وبوسط الحجرة عمودان وعمود ثالث يتوسط 
الجدار الشرقي للحجرة وجميعها محاورها على خط مستقيم واحد . والأعمدة الثلاث مكونة من خرزات 
حجرية اسطوانية الشكل . وجدران هذه الحجرة التي ترتفع إلى مترين . مليسة هى والأرضية بلياسة 
جيرية » وهذا دليل على الاہتمام بہذہ الحجرة وأهميتها بين وحدات الام . وفي الجدار الغربي للحجرة باب 
یوصل إلى مر تنخفض أرضيته بثلاث درجات عن أرضية الحجرة الباردة . ويقود هذا الممر إلى الحجرة الدافئة 
التي تنخفض أرضيتها عن أرضية الممر بدرجتي سلم . وئی هذه الحجرة يتم خلع الملابس حيث تحفظ حتى 


يعود المستحم لارتدائها 3 وا حجرة مربعة الشكل تقریبا 6 وبنی على الحدران الغربية والشالية والحنوبية 
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للحجرة مصاطب تستعمل للجلوس أو للراحة والاسترخاء أو السمر وا حدیث . كا يعلو المصطبة بالجهة 
ay pl‏ سلم a‏ فلات درحات Sa d Se‏ خلع الملابس lla‏ عن أعين الموجودين بالحجرة 5 ويوجد 
بوسط ا حجرة عمودان مکونان A‏ خرزات D po‏ 6 والحجرة جدرانا ومصاطب dilo‏ بلياسة طينية تعلوها 


y Sel 


وینتقل المستحم بعد ذلك عر الممر الدائیء وهو بعرص ja eT‏ ومنكسر على شكل زاوية قائمة . 
وسقفه أقل ارتفاعا من الغرفة الدافثة . ليصل إلى الغرفة الساخنة وهى أهم أجزاء الحمام جميعا . إذ فيها 
الاستحمام والتعرض للبخار والعلاج الطبيعي . علاوة على نظافة الأبدان . وهذه الحجرة في ela‏ الطريف 
مربعة الشكل وجدرانہا سميكة تحمل في نہایة أركانها المربعة بداية مثلثات كروية لتحويل المربع إلى مثمن 
ligt‏ لاقامة Gls‏ القبة المستديرة عليه . وبدراستنا للحامات منذ بداية إنشائها في العصرين الاغريقى 
والرومانی وامتدادا بالحمامات ذات الطابع الشرقی بالدول العربية والإسلامية . نجد أن معظمها بل جميعها 
قد غطيت الحجرة الساخنة مها بقبة كبيرة أو صغيرة تبعا لمساحتها . وقد بنيت جدران الحجرة سميكة ومن 
pal‏ حتی تتمکن من حمل Sis‏ القبة أعلاها ٠‏ وتوحد خارج الحجرة الساخنة المواقد all‏ من الأجر 


« الطوب المحروق » بمونة الحص بطريقة فنية متقنة . وتنخفض أرضيتها عن أرضية الغرفة الساخنة بحوالي 


۰ مترء وقد سقفت المواقد بقبة من الأجر > وهو من المواد التى استعملت في حالات قليلة جدا في مبانی 
المنطقة الوسطى 5 ويعلو ا مواقد بالحجرة الساخنة مغطس ترتفع جدرانه الأصلية عن أرضية الحجرة باكثر من 
متر واحد . وقد بني المخطس أولا کحوض استحمام بجوانب ترتفع نصف متر فقط . ثم أكمل ارتفاع الجوانب 
ليكون الحوض مغطسا للاستحام . کما يوجد في الرکن الشہالی BAU‏ حوض جدرانه مرتفعة عن أرضية 
لحجرة ٠,7١‏ مترء. وكسيت جدران ذلك الحوض وأرضيته بمونة جيرية مصقولة قليلة المسام . وأعلى 


لحوض توجد فتحة ماسورة لتوصيل المياه الباردة لحوض من الحجر المنحوت مثبت داخل الجدران من الخزان 


O54 ارق‎ 


ويوجد خارج الحجرة ‏ خلف جدارها الشما لی مباشرة ‏ خزان للمياه تمتد منه ماسورتان من الفخار . الأولى 
لتغذية خزان المياه البارد بالركن الشالي الغربي للحجرة الساخنة . والماسورة الثانية تمتد في وسط الحدار 
الغربي للحجرة حتى نہایته ثم تنحني نحو الشرق لتصب المياه في خزان بین حوض الاستحام ( المغطس ) 
وبين موضع النار . كما توجد ماسورة ثالثة من الفخار تمتد بالجدار الغربي أسفل الماسورة الثانية وتنتهي عند 
فتحة باب الموقد . وهى لدفع اهواء اللازم للاشتعال وكي يدفع أيضا الهواء الساخن ليمر فی الانفاق الواقعة 
أسفل أرضية الحجرة الساخنة والتي تتصل ببعضها وفي نہایتھا يندفع الهواء الساخن صاعدا إلى fel‏ خلال 


ماسورة رابعة رأسية بالركن الشمالي الشرقي للحجرة . 


YM 


84 


بعد ele!‏ الاستحام وما يتبعه من عمليات pla 3 “Du‏ الستحم الغرفة الساخنة إلى الغرفة الدافئة 
لارتداء ملابسه . والاستراحة بها فترة تطول أو تقصر تبعا لرغبته وتأقلم جسمه مع حرارة الغرفة الدافئة , 
ثم يغادرها إلى الغرفة الباردة ( غرفة الاستقبال الرئيسية ) ليستكمل راحته ويتأقلم مع الحو الخارجى . 


ويتناول بعض المشروبات أو يتسامر ويتشاور مع الموجودين بالحجرة في مختلف الشئون حتى يغادر الحمام . 


أما الفناء المكشوف الذي تزيد مساحته على المائتين متر مربع . فيقع شمال الحجرة الساخنة . وبجانبه 
الجنوبي خزان المياه الرئیسی الذي أشير إليه سابقا . وبالجهة الشرقية من الفناء حوضان أحدهما لمياه شرب 
الماشية والأخر لعلف الحيوانات . وكان يوجد حوض صغير من الحجر أسفل الجانب الغربي لخزان المياه 
الرئيسي . وني ذلك الحوض يتم غسل ملابس المترددين على الام والفوط والمناشف » ثم يتم التخلص من 
ماء الغسيل عبر قناة تنحدر على شکل نصف دائرة إلى الجدار الجنوبي المطل على الوادي . ومن خلال فتحة 
المزراب تسيل المياه إلى الوادي . 


A 


AA 


امتداد وملحقات الحمام ‏ القسم GA‏ 


وإذا ما تركنا مدخل الحجرة الباردة ( حجرة الاستقبال ) واتجهنا من المدخل الشمالي جنوبا نجد مدخل 
اللحقات . وهو يقود إلى فناء مكشوف عاط بثانية أعمدة حجرية مكونة من خرزات مستديرة » التي تحمل 
الفروشات الحجرية ( تاج العمود ) ا حاملة للسواتيف ( جذوع أشجار خشب الأثل ) التي تحمل الظلة من 
جهة الفناء ء loo‏ يحمل طرفها الآخر على جدران الحجرات المحيطة بالفناء ء حيث توجد ست حجرات » 
الغربية منہا بطول الفناء وعرضها قليل لا يتجاوز ا متران e‏ وبواجهتها من Bel‏ فتحات مثلثة على خط أفقي 
واحد HUW‏ والتهوية والزخرفة » وأسفلها ثلاث طاقات غير نافذة ذات عقود ipd‏ يتوسطها باب الحدجرة » 
كما يوجد بالجدار الشہےالی للفناء صف من الفتحات المثلثة مستمرة حتى نہایة الحدار الشالي للحجرة 
الغربية » ومنسوب أرضية الفناء ينخفض بثلاث درجات عن أرضية المدخل الشہالی . وإذا اتجهنا للجهة 
الجنوبية المطلة على الوادي مباشرة » نجد ثلاث حجرات تنخفض أرضياتها بمقدار نصف متر عن أرضية 
الفناء » والحجرة الغربية منہم يتوسطها بقايا عمودين حجرين مکونین من خرزات حجرية » ويوجد بین بقايا 
العمود الغربي والجدار LS‏ قاطوع من Glo‏ الطين e‏ والجدار الجنوبي منہار تماما حیث کان مبني آساسة 
من كتل حجرية بارتفاع نحو خمسة أمتار للوصول لمنسوب أرضية الغرفة على سطح منحدر ا حضبة ‏ وبالجدار 


الشہا لی للحجرة فتحات مثلثة قاعدتها على خط أفقي واحد . 
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والحجرة الوسطى وه المطلة على الوادى Lai‏ وبوسطھا عمود A‏ ا خرزات > a‏ تعلوہ الفروشات 
لحمل السواتیف Sey El‏ على الفروشات من جهه : بینم ترتكز على حدات حجرية توصع اسفلها مباشرة 
لتوزيع blai‏ على الجدران الطينية ا حاملة ها . وا أيضا فتحات be‏ شكل مثلث في صف أفقى واحد . 
ويليها غرفة بمسطح كبير مطلة على الوادي أيضا بالجهة الشرقية للمبنى وہا أربعة أعمدة لحمل السقف 
وعمود خامس تعلق به 5 رنه 4 t eUl‏ وهذه الحجرة ا قاطو E.‏ ن Be‏ الطين ن الحدار ر الشمالی والعمود HA!‏ 
الغربي ما يوحي باستعاها كمطبخ وأيضا كدورة مياه في ا حهة الجنوبية الشرقية هذه الحجرة التي حدث بها 
> كبير لانزان آثارہ باقية على اللياسات والخدرات بها . گیا يوجد أيضا حول الفناء من الجهة الشرقية 
حجرة مستطيلة بوسط جدارها الشرقي عمود G‏ ومائل 3 وبواجهة الحجرة على الفناء St‏ فتحات على 
شکل des‏ قاعدتہا على خط أفقى واحد gles‏ هذه الحجرة جیعھا متصدعة . أما بجدار الفناء من ägt!‏ 
LI‏ فيوجد حجرة مربعة تقريبا يقوسظها عمود ab ling‏ وعل تقس عحورہ عمود آخر بوسط الحدار الشرقی 
لحمل سقف الحجرة . وبالجدار الشرقى باب يوصل بين المبنى السكنى والمبنى الاجتماعی cesley‏ 
ويجاوره إلى الشمال من نفس الحدار دولاب بارفاء ٠,۲١‏ متر وبه رفان الأول لاتزال أماكن تثبيته ظاهرة 
re E SS tes‏ ل 8 4 ٠. E . E Y‏ ا لۓ 8 y‏ 
elo)! ¡E al‏ * £ . ٭ هد و تعلوة .ورك ob‏ لازالت بقاياه ظاهرة بالجدران وهو على تماع ۳۰, par,‏ 
EF © SE SP al a Fg‏ ا C‏ 
من الرف الأول والدولاات دو Bere‏ مداب وجدرانه مليسة بلياسة جيريه 区‏ يوجد بالحدار الغربى حموعة 
cts‏ مكونة من تلات وحدات من المجموعات اھرمیة كل حموعة تتکون ESE eo‏ ويفصل بين 


المجموعة الأولى والثانية مثلثين 3 صف ely‏ على حور واحد 3 Laia‏ المجموعة اهرمية الثانية يوجد Els‏ 


اخر بنفس الارتفاع أسفلها . 
وت - Ne‏ 


y 9 


امتداد وملحقات ا ام ۔ القسم الشرقي 


وهو فناء مكشوف عظيم الاتساع ble‏ من جهاته المختلفة بالأعمدة حيث یوجد به أربعة عشر عمود تحمل 
مظلة كبيرة ولا يوجد بهذا المبنى سوى حجرتين صغيرتين لا تكفى مساحة ach‏ لكي: تستخدم gY‏ أغراض 
سكنية [ily‏ تصلحان كمستودعات . وهذا المبنى يدل تخطيطه وما اشتمل عليه من polo‏ زخرفية بأشكال 
متنوعة ومختلفة بكثرة . على أنه أقيم لغرض الاجتماعات والاحتفالات والندوات سواء منها السياسية أو 
الدينية أو الاحتفالات بانتصارات عسكرية . ويوجد لهذا المبنى من الجهة الشرقية مداخل فخمة . عبارة 
عن عقود مدببة كبيرة الاتساع محمولة على أكتاف مبنية بقطع من الحجر الجيري المنتظم الشكل تقريبا » 
ويتوسط مبانی الكتف الأوسط عمود مكون من خرزات حجرية وهذه الأكتاف والعقود مليئة بالزخارف 
المصنعة باللياسة . عبارة عن مثلثات ومعينات بأشكال ومساحات وأطوال ختلفة ومتنوعة ومنتشرة في أماكن 
متعددة بالأكتاف وأرجل العقود بالواجهتين الشرقية والغربية هذه العقود . وتتفاوت في ارتفاعاتها » وهذه 
المداخل الفخمة المتجاورة والمحمولة على أكتاف مزخرفة بسعة واسراف تعتبر عملا معماریا فريدا سواء في 
مدینة الدرعية أو ما جاورها . وهذه الأكتاف عبارة عن أربعة أكتاف مستطيلة مبنية بالحجر تحمل ثلاث عقود 
ضخمة مديبة » OL‏ منبا كمدخلين والثالث كواجهة مكملة وهو عبارة عن الجدار الشرقي الحجرة 
التخدیم . وللوصول إلى هذين المدخلين يدخل من باب بالجهة الشرقية يوصل إلى مر أمام المدخلين » وهذا 


المدحل مليس بلياسة جصية مصنع ہا صف من SA‏ تظهر على واجهة الحدار الطینی الحادث الذى بنى 
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ملاصقا له من الجهة الغربية ء وانطبقت الثلثات البارزة في اللياسة الجيرية فی الجدار الطيني ال مذکور بأعلاه 
ولاتزال علامتها ظاهرة به حتى OV‏ . وهذا يوحي Ob‏ الجدار الأصلي الشرقي للمدخل كان زاخرا بزخارف 
SLL‏ وغيرها من الأشكال الحندسية . LI‏ الأكتاف والعقود ففيها les‏ ختلف الارتفاعات وبواجهتها 
الشرقية والغربية وببطنية الأكتاف المثلثات الكبيرة والصغيرة المصنعة في اللياسة وتجمعها أشكال زخرفية 
بديعة . وتقود هذه المداخل الفخمة إلى طرقة able‏ بالشرفات ا بنیة بارتفاع ١,4٠‏ متر. وهى شرفات 
مسننة مائلة من ثلاث درجات . يتخللها مثلثات يجمعها خط gel‏ واحد يمر بمحور هذه SUL!‏ على 
ثلاث صفوف . وبعضها مثلثات هرمية من مثلثين يعلوهما مثلث ويعلوه مثلث آخر بنفس الارتفاع ولكنه 
أقل عرضا . وتحيط هذه الشرفات بالمداخل وكذلك الفناء من جهتيه الشرقية والشمالية . كا يظهر هذا التعدد 
في الزخارف في حجرة التخديم وهى PR‏ صغيرة ا حجم والمساحة إذ لا تتجاوز مساحتها ۲×۲ متر. 
واجهتها الغربية عبارة عن شرفتين على یمین باہہا بارتفاع ۱۰۹۰ متر lee,‏ صفين من المثلثات الرأسية e‏ 
أما واجهتها الشرقية فهى عبارة عن جدار بارتفاع ١,٠١‏ متر وبأعلاه ثلاث مثلثات أفقية على صف واحد 
وكتفين يحملان عقدا لمحموسا باتساع 7,7١‏ متر . أما الحدار الشمالی فهو عبارة عن شرفتين مسننتین بثلاث 
درجات مائلة . ويتخلل كل شرفة مجموعة هرمية من ثلاث مثلثات يعلوها مثلث بنفس الارتفاع ولكن عرض 
أقل ٠‏ والجدار الغربي به طاقة عقدها على شكل مثلث . والحجرة مليسة بلياسة جيرية في ختلف جدرانها 


ويظهر عليها حتى الآن اثار الدخان مما يرجح YI‏ كانت للتخديم . وا يزيد في هذا الترجيح وجود أرضية 


٢٦ 


مليسة بلياسة من الطفلة الصحراوية والنورة شديدة الصلابة على مستويين الأول وهو GAL‏ الشمالیة 
وتنخفض أرضيته ٠ , ٠١‏ متر عن الأرضية بجنوبها ويفصل ls‏ قاطع قمته مستديرة وبعرض ٣٢‏ سم » 
وبطول الأرضية والحزء Got!‏ المرتفع توجد به مجرى لتصريف المخلفات وتصب في الوادي مباشرة وهى 
بعمق ۳۲, ٠‏ متر بعرض ٠١‏ سم وقطاعها نصف مستديرة والحزء الباقي منہا بطول We‏ متر » والأرضية 
المليسة الخاصة بنقل مخلفات حجرة التخديم إلى الوادي والتخديم llo‏ بعرض ۲,۰۳ متر وبطول ٢٠٢٠٢‏ 
متر وهذا مما يؤكد أن هذه الحجرة كانت للتخديم مع كثرة عناصرها الزخرفية لتليق بمقام الزائرين والمدعوين 


لقابلة أئمة الدرعية وأمرائها . 


كما أن ردهة المدخل بالاضافة إلى بواباتها الفخمة المتعددة بكثرة وفي توزيع زخرفي متناسب وفائق JA‏ 
وجد بکتف جاور لبابہا من جهة الحنوب سلسلة من المعينات الرأسية بقى منہا ثلاثة معينات » وبأسفلها 
مقلقات على Luo alo‏ مثلثن صغيرين 3 olds‏ المعينات بعرص ES!‏ متر Jar, Y Jobs‏ والمتلغات 
بارتفاع ۷, ١‏ مترت: ولكن وجد مثلث ساقط بجوار الحدار ويشابه okel‏ الموجودة بالجدار ast!‏ الحجرة 
التخديم وقاعدته بعرض ۳۰, ٠‏ متر وبارتفاع ٤‏ متٹر نا يوحى ab‏ کان Lal‏ أحد الزخارف الهندسية 
العديدة المزينة هذه الطرقة . ويوجد بالركن الحنوبي الشرقى بواجهة الشرفات الشمالیة للجدار بقايا كتف 
مستدير بعرص 2 ٭ متر وبه lbs SG‏ ارتفاعھا ns e EY‏ وقواعدها على sb h>‏ واحد وارتفاع 


الجزء الباقی من الکتف .9 * مہ 


i‏ کات 


۲۲ 
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eLo yal des‏ الشرقی الكبير الحاط بالأعمدة lio‏ الشرفات UN‏ بأشكال رتظیہات 


dake‏ منہا ا ھرمیة والتی فی صفوف أفقية وغيرها فی صفوف رأسيه ومنها النافذة والمصنعة في اللياسة وهذا يعتبر 


هذا الفناء والطرقة وہا الداخل الفخمة والشرفات والزخارف المتعددة وا حجرة الصغيرة تعتير متحفا زخرفیا 
للعناصر الهندسية » حيث تنوعت فيها الأشكال بتنظیمات مختلفة بديعة قل أن يعثر على مثلها في مكان 
واحد 6 ولكنه Slat NES‏ والاجتاعات او وأمراء ال سعود في دولتهم الأولى التى اتسع فيها حكمهم 


ليشمل ا حزیرة العربية وما جاورها . 


ويوجد بالمبنى مدخل اخر منكسر وواجهته شرقية 3 والمدخل أمام العقود على خط مستقيم واحد 2 ويقود 
هذا المدخل إلى الفناء وتواجهه مباشرة حجرة صغيرة بطول ۲,۸۵ متر وعرض ۲ متر كانت تستعمل كمستودع 
حيث bi‏ مساحتها لا تكفى ولا تصلح إلا هذا الغرض ‘ ويجدارها ast!‏ طاقة غير نافدۃ وعقّدھا ls‏ 
ال سملت a‏ واج مليسة بالطين ماعدا حول الطاقة شر يط عليس باس » ريرج فاطوع بین الال 
والحجرة حتی لا یری الداخل إلى الفناء من بالحجرة 3 وبالجهة AS!‏ من المدخل على اليمين توحد حجرة 
الجلس وقد أضيفت في وقت لاحق للمبنی » وهى حجرة غير متساوية الاضلاع يتوسطها بقايا عمود من 
الخرزات ا حجریة وکان يعلوها كم هو تع فروشات حجریة لحمل السواتيف الحاملة للسقف ٠‏ وقد 
استعملت هذه الحجرة کمجلس al‏ يوجد وجار موقد النار بالجهة الشمالیة الغر ay‏ للحجرة وأرضيته تنخعض 


عما Up‏ بمقدار ٠١‏ سم . والأرضية حول الموقد ( الوجار ) ترتفع عن باقي أرضية الحجرة بمقدار ۷ سم 


TY 


Ys J yla y‏ مٹر وعرص ۰ مر » وال حجرة محاطة بايزار من لياسة جيرية مها أشرطة مصنعة من اللياسة 
الباقية من ا جدران e‏ ويوجد بجانب ا حدار الشہالی والغربي وبجوار العمود من غرب وبجواره من جهة 
الشمال Sle‏ من Gls‏ طينية بارتفاع ٥‏ سم ء والأرضية من ال حرسانة البیضاء أي من کسر ا حجر والجير 
والرمل ا ملیسة بلياسة جيرية » وللحجرة باب بالجدار الشما ی مسدود لاحقا إذ اُنہا كانت قبل ضمها لهذا 
ll‏ ملحقة بالمنزل المجاور من GA‏ وعثر بالموقد على بعض قطع الفحم الصغيرة حيث كانت 
تصنع القهوة العربية وتقدم للضيوف . وبقية أرضية الغرفة غير الجزء حول الموقد مشيد على الصخر الطبيعي 


|S‏ يوجد سلم أضية ٠‏ في عصر لاحق ونتج عنه سد العقود الفخمة التي كانت للمبنى ولازالت بقاياها 
وزخارفھا قائمة وقد e se‏ درجات هذا السلم بیغ درحات 6 وهو مبنی بالحجر gl‏ بمونة جيرية وهذه 
الأوصاف المختصرة بالاضافة إلى ما هو مبین بالمخططات والصور المرفقة توضح ماهية هذه GUI‏ وختلف 


وحداتها . 


وهذه المجموعة الفريدة الى تشمل المنشّات الصحية وا حضاریة متمثلة 3 Sis‏ الام وملحقاته 


وامتداداته التي تشمل GUI‏ السكنية التي اشتركت مع الام في مدخل رئيسي واحد هو المدخل الشمالی e‏ 


وقد أعدت هذه الملحقات لاستقبال أمراء المناطق وحكامها ورؤساء القبائل والعشائر وعلية القوم القادمين 


vé 
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GENERAL LAYOUT OF BATH AND WELL. 


Y 


3 
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PROPOSED FINAL CONFIGURATION OF NORTH ELEVATION. 


الواجهة الشرقية لملحق الحام ( قصر الضيافة ) بوضعه الأصلى . 


a a a 
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PROPOSED FINAL CONFIGURATION OF EAST ELEVATION. 
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۲١ 


الواجهة ا خلفیة للحمام وقصر الضيافة والطريق المؤدي إلى الیئر ۔ الوضع الأصلي . 
PROPOSED FINAL CONFIGURATION OF 5. ELEVATION.‏ 


۲ 
واپ‎ 
Í a ہو‎ 


۵ 6 ث6 6 6ك ث ه ده ه ذ ذ ذ كذ ذش ث ث6 ذ 6 ذ ث6 6 5 


ٹکٹ نت 
cere‏ 


قطاع عرضى مار بالحجرة الدافئة ‏ الوضع الأصلي . 


8 | J | 
/ a 1 4 
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الواجهة الشمالیة وقطاع طولي بقصر الضيافة بالوضع الأصلي وقبل إضافة الدرج الشرقي . 


¢ هه ث دك aaaa‏ 


1 G3 


PROPOSED FINAL CONFIGURATION OF NORTH FACADE WITH LONGITUDINAL SECTION 
THROUGH THE GUEST HOUSE BEFORE CONSTRUCTION OF EASTERN STAIRCASE. 


قطاع طولي مار بالحجرة الباردة ( حجرة الاستقبال ) وقصر الضيافة ‏ الوضع الأصلي . 


PROPOSED FINAL CONFIGURATION — LONGITUDINAL SECTION PASSING THROUGH 
COLD ROOM (THE RECEPTION) AND GUEST HOUSE. 


۲۹ 


قطاع طولي بقصر الضيافة ۔ الوضع الأصلي . 


LONGITUDINAL SECTION THROUGH THE GUEST HOUSE 一 FINAL CONFIGURATION. 


قطاع طولي بملحق ا حمام ( قصر الضيافة ) - الوضع الأصلى . 


LONGITUDINAL SECTION THROUGH THE GUEST HOUSE 一 FINAL CONFIGURATION. 


قطاع عرضى مار بالمدخل المشترك للحمام وقصر الضيافة الملحق به الوضع الأصلي . 


CROSS SECTION THROUGH ENTRANCE TO BATH AND GUEST HOUSE 一 FINAL CONFIGURATION 


CROSS SECTION THROUGH GUEST HOUSE 一 FINAL CONFIGURATION 
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قطاع عرض مار بالفناء الشرقي لقصر الضيافة - الوضع الأصلي . 
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CROSS SECTION THROUGH EAST COURT OF GUEST HOUSE 一 FINAL CONFIGURATION. 


قطاع مار بالدرج الشرقي - الوضع الأصلي 


SECTION THROUGH EAST STAIRCASE — FINAL CONFIGURATION. 
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الواجهة الخربية للحام والدرج المؤدي إلى البئر بالوضع الأصلى . 


هيه ا رر دہ 


سے جس 


port 


WEST FACADE OF BATH AND STAIRWAY LEADING TO WELL. 


قطاع عرضى مار بالمجلس وردهة المدخل بالوضع الأصلي . 


08055 SECTION THROUGH SITTING ROOM (MAGLESS) 
AND E. ENTRANCE OF ANNEX 一 FINAL CONFIGURATION 
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مدخل الفناء الأمامي للحمام وملحقاته بالجهة الشمالية . 


Theentrancetotheopencourtinfront ofthebath and its annexes,onthe east side. 


TI 


المدخل الشمالی للحام والملحقات وواجهة حجرة الاستقبال (الحجرة الباردة) ويظهر ہا حموعة 


The N. entrance of the bath and its annexes; the facade of reception-room (cold room) 
with a number of triangular windows decorating the facade; above, the parapet. 
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حجرة المدخل db‏ الحجرة الباردة وفي نہایتھا CUI‏ المؤدي إلى أجنحة الضيافة . 


Main entrance, to the right, the cold room, and to the left door leading to open court 
of guest house. 


YA 
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بقايا المدخل الرئيسى الشہالی وا جدار الشرقی لحجرة المدخل وبه مجموعة هرمية من النوافذ المثلثة . 


The remainders of the main N. entrance and the E. wall of the entrance corridor with 
a series of triangular windows. 


۳ 


مدخل حجرة الاستقبال (الحجرة الباردة) واللصاطب حول جدرانها وجزء من عمود بوسط الحجرة 
وتظهر مجموعة النوافذ المثلثة بشكل هرمى بجدار poll‏ أمام الغرفة 


The entrance to the reception room (cold room) and the mastabas against the walls; 
a fragment of a column in the centre of the room. On the corridor wall one sees triangular 
windows in triangular shape. 
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الركن الشالي الغربي لحجرة الاستقبال pl LL‏ ويظهر بها المصاطب وا حوض بينه) وبقایا أحد 
الأعمدة » کما يظهر بالصورة النوافذ المثلثة بأشكاها المختلفة يعلوها مكان أخشاب السقف 
وميزاب تصريف الأمطار وتعلوها جزء من الدروة به مثلثين يعلو أحدهما الآخر . 


The N.W. corner of the reception-room at the bath; the mastabas are seen built against 
the walls with a basin in the corner between them; a part of a column. In the walls 
there are rectangularly-shaped windows in different shapes; above, the place where 
the ceiling wooden ( tamarisk ) logs were put; a spout for the drainage of rain-water; 
above, a part of the parapet with two triangles, one above the other. 


edl‏ العلوي من ا حدار الغربي ويوجد SS‏ ذو ALA Jas‏ يجاوره مثلثان يعلو أحدهما الآخر ومجموعة 
هرمية من المثلثات النافذة وكانت تستعمل للتهوية والانارة والزخرفة ويجاورها بلاطة حجرية كانت تحمإ 
dl cl‏ الحمل غليها السقف . 


The upper part of the W. door with a window having a pointed arch; two windows, 
one above the other, a number of pyramidal apertures that were used for ventilation, 
lighting and decoration; nearby, a stone slab that was used for supporting the beams 
carrying the ceiling. 
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الاستقبال با حمام ويظهر بأسفل الحوض من ا حهة الغربية 


The basin lying between the two mastabas in the reception-room of the bath; a hole 
for the drainage of water. 
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CU‏ الغربي لحجرة الاستقبال (الحجرة الباردة) والمصاطب وأجزاء من الحدارین 
الغربي والحنوبي وهذا الباب يوصل للممر الموصل للحجرة الدافثة . 


The W. door-way of reception-room (cold room) mastabas and parts of the W. and S. 
walls this door-way leads to the warm room through a corridor . 
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ا حدار الجنوبي لحجرة الاستقبال ويظهر بالصورة المصطبة المجاورة لهذا الجدار يعلوها دولابين 
20 ا وأرففه] ا خشبیة وطاقتين ذات عقد حموس . 


The 5. wall of the reception-room; a mastaba against the wall; above, two cupboards 
whose wooden lintels and shelves were burnt; two niches with five-centred arches. 
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ا حجرة الدافئة . . ويظهر بها بقايا الأعمدة التى كانت تحمل سقف الحجرة وكذلك المصاطب 
El‏ كانت معدة لجلوس ارددین على a(t!‏ وكذلك الدرج الذي يؤدي إلى مكان pel‏ 8 


The warm room parts of the columns which supported the ceiling of the room, the 
mastabas built for the bathers to rest on and the steps they climbed up to the cloak- 
room. 


٦ | 
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جزء من الحجرة الدافعة polly‏ على شكل حرف (J)‏ الموصل بينها وبين الحجرة ال حارة 1 


A part of the warm room and the (L) shaped corridor leading to the hot room. 


The hot room; the bathing tub and fire place before removal of debris . 


EA 


المغطس ودرجة السلم التي كان يصعد مها للنزول إلى المغطس وكذلك حوض مقابل للمياه الباردة 


The hot room; the bathing, or diving-tub and a step to help the bather to get into the 
tub; another basin opposite to it for cold water, in the hot room. 


52 ٤ 


موضع الاغتسال با ماء البارد . . وفي del‏ موضع خزان المياه يمكن مشاهدة الفتحة التي تمده 
بالمياه القادمة من الخزان الخارجي . وني الأسفل موضع وقوف المغتسل . 


The shower corner basin, above the place for a small water tank, the hole seen above 
is the end of the water feeding clay pipe. 
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الغرقة ol AA SN‏ قبل رفع الرديم والكشف عن Cer‏ 
الاغتسال WL‏ الیارد ۔ 


The hot room; the N-W corner before excavation for the cold shower basin . 


بيت UI‏ . وهو مبنى SVL‏ (الطوب المحروق) وفتحته مستطيلة ذات عقد مثلث . 


The “fire-hosue” (Ar. ‘bait ul-nar’) a building of burnt bricks, its opening is oblong, with 
a pointed arch. l 


oY 


قناة تصريف ا یاہ التى تبدأ من أسفل حوض الغسیل الذي o‏ الجدارين الواقعین إلى 
الغرب من خزان المياه الرئيسى وتمتد بانحدار إلى الوادي مارة أسفل الجدار الجنوبي . 


The drainage canal beginning underneath the washing-basin which was put on the two 
walls to the west of the main cistern; the canal is taking a sloping direction towards 
the valley, passing under theS. wall. 
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موضع الخزان الرئیسی وتظهر الفتحة التي كانت توصل ال یاہ إلى الحجرة الساخنة من خلال 
مواسير من الفخار 5 


The remains of the main cistern, one can still see opening which furnished the hot 
room with water through clay pipes. 


of 
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مدخل الفناء المكشوف ويظهر به بعض بقايا الأعمدة وبداية السلم الموصل للسطح . 


The entrance of open court fragments of columns; the rest of a flight of steps leading 
up to the Roof. 


مدخل الفناء المكشوف ويظهر بها مكان الضبة الخشبية لغلق الباب وكذلك بداية السلم الموصل 
للسطح وبقايا أحد الأعمدة . 


The entrance of open court the place of the wooden doorbolt is visible, and so is the 
flight of steps leading up to the Roof fragments of a column. 


ot 


بعض بقایا الأعمدة بالفناء اللکشوف |S‏ يظهر ا الحدار الغربي للفناء وبه مدخل حجرة وعلى جانبيه 
طاقات ذات عقود مثلثة يعلوها جموعة من المثلثات على صف أفقي واحد وهى للانارة والتهوية والزخرفة . 


۱ APA 7 


Fragments of columns in the open court the W, wall of the court with the door-way of 
room on both sides of the entrance, apertures with pointed arches, above, a row of 
triangles in a horizontal line for lighting, ventilation and decoration. 
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oul‏ الموصل بين حجرة داخلية والفناء المكشوف وبالجهة الشمالیة ave‏ دولاب بالجدار ذو عقد مثل: 
وبه بقايا رفين من المباني ا حجریة ء كا يظهر بجوار الباب بقايا عامود بالجدار وآخر بوسط الحجرة . 


The door-way between one of the room and the open court: Nof it, one sees a cupboard 
in the wall with a pointed arch and the remainders of two stone shelves. Beside the 


door-way, there is a fragment of a column against the wall and fragments of another 
column in the middle of the room. 
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بعض ble‏ الأعمدة بالفناء المكشوف والحدار الشمالي وأجزاء من الحدارین الشرقی والغربي . 


The remaining columns in the open courtthe N walls and parts ofthe S. and ۷۷ walls. 


oq 


بعض bla‏ أعمدة بالفناء اللکشوف كا يظهر بها بقايا ا حدار الشرقي وبه جموعة من المثلثات 
النافذة والشرفات ا مسننة المتخذة كحليات تحيط هذا الفناء . 


The remains of columns in the open court and the rest of the .ع‎ wall with triangular 
apertures and Stepped Crenelations used as ornaments all around this court. 
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غرفة التخديم وإلى الیسار مدخل خزن أسفل الدرج . 


The service room, and to the left the stone room entrance below the staircase. 
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جدران حجرة التخديم ويظهر بها الشرفات ا مسننة يتخلل کل منہا مجموعة هرمية من المثلثات 
النافذة يعلوها مثلث بعرض أقل كا توجد شرفات ماثلة ولكن المثلثات بها على خط رأسى Joly‏ 
ويوجد بالجدار الجنوبي طاقة مثلثة يعلوها صف من المثلثات المصنعة في المباني على خط أفقي واحد . 


The walls of service-room with Stepped Crenelations in which there are open triangles 
in a pyramidal shape, with an upper triangle having a smaller base; similar crenelations 
the W. wall with triangles arranged in a vertical line. In the S. wall there is a triangular 
niche surmounted by a horizontal row of triangles executed in relief. «Y 


الشرفات وما يتخللها من مثلثات نافذة ويظهر ا الکتف ا حامل للعقد یعلو جزء من رجل هذا العقد . 


Stepped Crenelations with perforated triangles; the jamb that carried the arch appears 
above a part of the springing of this arch. 
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الدرج الذي سد العقدين اللذين لازالت بقاياهما أعلى الأكتاف كا تظهر بقايا أحد الأعمدة 


The flight of steps which blocked the two arches whose remains are seen on top of 
the jambs; some fragments of one of the columns. 
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المدخل الرئیسی للملحقات ويوجد في مواجهة المدخل جدار يجعل هذا المدخل منکسرا . 


The main entrance of the annexes; opposite to the entrance there is a wall which makes 
this entrance conceal the interior. 


الركن الشہا لی الغربي لحجرة المجلس المضافة للملحقات ويظهر بها بقایا عامود ومن خلفه 
الوجار والجدران المليسة بمونة جصية ومقسمة بأشرطة . 


The N.W. corner of the sitting-room which was added to the annexes; a part of column, 
the fire hollow could be seen behind it, the walls were plastered with gesso, divided 
by means of bands. 
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The W, wall of the sitting room (Magless) which was added to the annexes; a part of 
column and the hollow (al. ‘“‘wagar’’). 
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الكتف ا حامل للعقدين وفتحة العقود مسدودة بمباني حادثة وبواجهة الكتف سلسلة رأسية من 
المعينات ale‏ باللياسة 


The jamb carrying the two arches; the opening of the arches is blocked with additional 
buildings. On the face of the jamb there is a vertical row of a series of relieved paral- 
lelograms. 


YA 
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الکتف الأوسط ا حامل لعقود الواجهة الشرقية » وقد غلقت فتحات العقود فی وقت لاحق . 


The central pillar supporting the circular arches of the inner eastern facade, the opening 
of the arches were blocked at a later time. 
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الكتف بعد ازالة جزء من GUI‏ حادثة حيث ظهر مجموعتين من المثلثات المصنعة باللياسة وعلى 
خط أفقى واحد بكلا جانبى الكتف بالاضافة إلى مجموعة المعينات الرأسية على واجهة الكتف 


وی مصيعة Lat‏ باللياسة . 


The jamb after removing a part of the modern buildings, where two groups of relieved 
triangles appeared on one horizontal line on both sides of the jamb, besides a group 
of vertical parallelograms in relief on the face of the jamb. 
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EE الك من التي‎ tees leat! Lote 
بواجهة > ین بر خل‎ do 


Details of the parallelograms on the face of the jamb between the two arches in corridor. 


الجزء الباقي من الجدار الشرقي وبه مجموعة من المعينات أسفلها نصفي مثلث يحصران بين 
مثلثا وهی - باللیاسة كا يظهر بالصورة El tell ost‏ كات opp‏ الحدار من del‏ 
وسقطت وعثر عليها بین الردیم . 


The rest of the S. wall with a number of relieved parallelograms under which one sees 
two halves of triangles flanking one complete triangle; one of the triangles adorning 
the upper part of the wall fell and was again found in the debris. 
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بقَايا أحد Obst!‏ التي بنيت ملاصقة للجدار الشرقي الأصلي بردهة المدخل ويظهر به مطبوعا بقايا 
مكان المثلثات الأفقية التی كانت موجودة بالجدار الأصلى قبل تهدمه 


The remains of one of the later walls built beside the original S. wall of corridor; one 
sees the relieved horizontal triangles which were on the original wall before it went to ruin. 
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الكتف LUI‏ للعقدين ويظهر ا أرجل هذه العقود ك| يظهر لحدار الشرقى لحجرة التخديم 


ونه ثلااث مثلقات على FH h>‏ واحد كان يعلوها Jas‏ حموس alala‏ الحدار من ا جهة الجترقية 


The jamb carrying the two arches whose springs can be seen; the .ع‎ wall of service 
room with three pierced triangles on one horizontal line, formerly having a five-centered 
arch. In front of the wall, on the E. side, there is a place to dump the refuses of the 
service-room, in towards the valley. 
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الباب الذي يبدأ منه الطريق ا وصل إلى البئر بالوادي وهو با لحدار الجنوبي غربي فناء ا لحمام . 


The door-way in the S. wall, west of the bath; from the door-way begins the road to 
the well in the valley. 
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موقع البئر التي كانت تغذى الحام وملحقاته UL‏ وسط الوادي الصغیر الواقع جنوب ا مام . 


The situation of the well which furnished the bath and its annexes with water, in the 
middle of the small valley lying south of the bath. 
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The mouth of the oval-shaped well which supplied the bath and its annexes with water. 


YY 


بقايا قنبلة عثر عليها بالجدار الشمالي لامتداد الحام . 


Remain of acannon-ball found at the foot of the exterior north wall of the bath extension. 


YA 


